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PENGANTAR 


Stondar ini menyajikan Ulir sekerup metris kegunaan umum - Dimensi dasar, yang disusun berdasarkan ISO 
R 724 - 1968 “ISO general purpose metric screw threads - Basic dimension”, yang merupakan bagian ke V dari seri 
terbitan tentang “ulir sekerup” 
Bagian-bagian dari seri terbitan ini adalah : 


Bagian I 2 Ulir sekerup kegunaan umum - Profil dasar. 

Bagian I 2 Ulir sekerup metris kegunaan umum - Bagan umum. 

Bagian III : Ulir sekerup metris kegunaan umum - Ukuran ukuran terpilih untuk sekerup, mur dan baut. 

Bagian IV : Ulir sekerup inci - Bagan umum dan pilihan untuk sekerup, mur dan baut - berdiameter 0,05 sam- 
" pai 6 inci. | A : 

Bagian V  : Ulir sekerup metris kegunaan umum - Dimensi dasar. 

Bagian VI : Ulir sekerup inci - Dimensi dasar. 


Bagian VII : Ulir sekerup metris kegungan umum - Toleransi - Prinsip-prinsip dan data-data dasar. 
Bagian VIII : Ulir sekerup metris kegunaan umum - Toleransi - Batas-batas ukuran untuk ulir mur dan uaut ko- 
mersiel kualitas menengah. 


Bagian IX : Ulir sekerup metris kegungan umum - Toleransi - Deviasi untuk ulir konstruksi, 
Bagian X 1 Ulir sekerup miniatur. 
Bagian XI : Ulir sekerup metris kegunaan umum - Gauging (Pelaksanaan pengukuran). 


Bogian XII : Ulir sekerup metris trapezoida - Profil dasar dan profil maksimum dari material. 
Bagian XIII : Ulir sekerup metris trapezoida - Bagan umum. 

Bogian XIV : Ulir sekerup metris trapezoida - Toleransi. 

Bagian XV : Ulir sekerup mietris trapezoida - Dimensi dasar. 


Semoga standar ini bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. 
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ULIR SEKERUI METKIS - DIMENSI DaSaR 


1, Ruzsng lingkup dim bidang aplikasi “) 


Standar ini menspesifikasikan dimensi dasar dalam milimeter, untuk ulir 


sekcrup metris yang sesuai dengan Sterdar "Ulir sekerup metris kegunaan 


umum - Bagan Umum" (ISO 261), 


Harga-harga yang bersangkutan dengan profil dasar, sesusi dengan Standar 


"Ulir sckerup kegunsan urmmm - Frofil dasar" (ISO 68). 


2, Dimensi dasar. 


D - diameter mayor dasur ulir dalam 
(diometer nominal) 


d.- diameter mayor dasar ulir luar 
(diameter nonin:1) 

D,s diameter pits dasar ulir dalum 

d5," diameter pits dasar ulir Juar 

Ds Giometer minor dasar ulir dalam 


A5 diameter minor dasar ulir luar 
H x.tinggi segitiga dasar 
P- pits 


Harga-hargs D,, &, , D, dan a, dihitung berdasarkan rumus-rumus berikut 
dan dibulatkan sampai tiga desimal, kemdian-dismsun-dalam tabel : 


ke) 
" 


D-2xgH-D -0,6195 P. 


da, -d-2xpH-d- 0,6/95 P. 
Dp 5D -2x PH -D - 1,025 7. 
ad, -d-2xJH-A- 10825 P. 


#) Istilah lain : Batasan dan bidang penerapan 


Diameter 
minor 


Diameter Diameter 
nominal- Pits Pits 
Diameter 

mayor 

D,d Pp 


Diameter 
nominal - 
Diameter 
mayor 
D,d 


— 


- D,,d, 


Diameter 
Pits minor 


2 


1,270 1,183 | 


2,207 |” 2,013 
2,273 | 2,121 
0,5 2,675 | 2,459 
0,36 2,773 | 2,621 
3,110 | 2,850 
3,273 | 3.121 


3,242 
3,459 


16,376 
16,701 
11,026 
17,350 


25,051 
25,701 
26,026 
26,350 
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